Najprzewiclebnicjszy 


KS. LEOPOLD OLCINGIEN 


Pratat, kanonik hon. kapituty Przemysxiej, Obywatel hon. mia- 
sta Rzeszowa, Proboszcz koscioła par. w Tyczynie, kapłan du- 
bilat, po 80. roku pięknego i zasłużo1ego żywota, zaopatrzony 


śś. Sakramenlami, dnia 30. maja 1834 r. zasnął w Panu. 


Exportacya zwłok z domu do kościoła 2. czerwca b. r. 
o godz. 5. po poł. Pogrzeb 3 czerwca o godz. 10. 


Tyczyn, 31 Maja i884. 


